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Wichtigste Fälligkeitstermine 
der Abgaben der Stadt Wien 
im August 1983 


Im August 1983 sind nachstehende Abgaben fällig: 

10. August: Ankündigungsabgabe für Juli, Dienstge- 
berabgabe für Juli, Getränkesteuer für Juli, Gefrore- 
nessteuer für Juli, Vergnügungssteuer (bei Dauerver- 
anstaltungen) und Sportgroschen für Juli. 

14. August: Anzeigenabgabe für Juli, Ortstaxe für 
Juli. 

15. August: Lohnsummensteuer für Juli, Grundbe- 
sitzabgaben (Grundsteuer und Müllabfuhrabgabe) zu 
einem Viertel ihres Jahresbetrages, wenn dieser 400 S 
übersteigt. Abgabe auf unvermietete Wohnungen 
(2. Kalenderviertel 1983). 

31. August: Vergnügungssteuer (bei Spielautomaten 
gemäß $ 26) für September. 


(MD — BD 155/83.) 


Bestellung zum Überprüfungsorgan 

Gemäß $ 15 Abs 10 des Wiener Feuerpolizeigesetzes 
(Luftreinhaltenovelle 1982) wird verlautbart, daß Herr 
Dipl Ing Franz Anderle, 4, Goldeggasse 26/5, mit 
Bestellungsdekret des Herrn Stadtbaudirektors vom 
9. Mai 1983, MD — BD 155/83, zum Überprüfungsorgan 
bestellt worden ist. 


Wien, am 30. Juni 1983 
R S = 
[MD — BD 155/83.) 


Bestellung zum Überprüfungsorgan 

Gemäß $ 15 Abs 10 des Wiener Feuerpolizeigesetzes 
Luftreinhaltenovelle 1982) wird verlautbart, daß Herr 
Ing Richard Seipelt, 23, Karl-Schwed-Gasse 
9—-35/5/12, mit Bestellungsdekret des Herrn Stadt- 
faudirektors vom 9. Mai 1983, MD — BD 155/83, zum 
Überprüfungsorgan bestellt worden ist. 


Wien, am 30. Juni 1983 


63 
MD — BD 155/83.) 


‚Bestellung zum Überprüfungsorgan 

Gemäß $ 15 Abs 10 des Wiener Feuerpolizeigesetzes 
(Luftreinhaltenovelle 1982) wird verlautbart, daß Herr 
Ing Ludwig Pointner, 4600 Wels, Mitterweg 10, 
nit Bestellungsdekret des Herrn Stadtbaudirektors 
iom 9. Mai 1983, MD — BD 155/83, zum Überprüfungs- 
Irgan bestellt worden ist. 


Wien, am 30. Juni 1983 
, ”> 
MD — BD 155/83.) 


Bestellung zum Überprüfungsorgan 


„Gemäß $ 15 Abs 10 des Wiener Feuerpolizeigesetzes 
Luftreinhaltenovelle 1982) wird verlautbart, daß Herr 
Jipl Ing Dr Hugo Eberhardt, 4600 Wels, Haupt- 
nannstraße 22, mit Bestellungsdekret des Herrn Stadt- 
jaudirektors vom 9. Mai 1983, MD — BD 155/83, zum 
‘berprüfungsorgan bestellt worden ist. 
Wien, am 30. Juni 1983 
+ * 
MD — BD 155/83.) 


Bestellung zum Überprüfungsorgan 


„Gemäß $ 15 Abs 10 des Wiener Feuerpolizeigesetzes 
‚Luftreinhaltenovelle 1982) wird verlautbart, daß Herr 


Dipl Ing Heinrich Theiretzbacher, 23, Brei- 
tenfurter Straße 485, mit Bestellungsdekret des Herrn 
Stadtbaudirektors vom 9. Mai 1983, MD — BD 155/83, 
zum Überprüfungsorgan bestellt worden ist. 


Wien, am 30. Juni 1983 


* 
(MD — BD 155/83.) 


Bestellung zum Überprüfungsorgan 

Gemäß $ 15 Abs 10 des Wiener Feuerpolizeigesetzes 
(Luftreinhaltenovelle 1982) wird verlautbart, daß Herr 
Dipl Ing Artur Salcher, 13, Hochmaisgase 8—10, 
mit Bestellungsdekret des Herrn Stadtbaudirektors 
vom 9. Mai 1983, MD — BD 155/83, zum Überprüfungs- 
organ bestellt worden ist. 


Wien, am 30. Juni 1983 


E2 
(MD — BD 155/83.) 


Bestellung zum Überprüfungsorgan 

Gemäß $ 15 Abs 10 des Wiener Feuerpolizeigesetzes 
(Luftreinhaltenovelle 1982) wird verlautbart, daß Herr 
Dipl Ing Werner Warmuth, 3400 Klosterneuburg- 
Kierling, Hauptstraße 245, mit Bestellungsdekret des 
Herrn Stadtbaudirektors vom 9. Mai 1983, MD — BD 
155/83, zum Überprüfungsorgan bestellt worden ist. 


Wien, am 30. Juni 1983 


* 
(MD — BD 155/83.) - 


Besteilung zum Überprüfungsorgan 


Gemäß 8 15 Abs 10 des Wiener Feuerpolizeigesetzes 
(Luftreinhaltenovelle 1982) wird verlautbart, daß Herr 
Dipl Ing Hugo Zinke, 2371 Hinterbrühl, Waldgasse 
22/50, mit Bestellungsdekret des Herrn Stadtbaudirek- 
tors vom 9. Mai 1983, MD — BD 155/83, zum Überprü- 
fungsorgan bestellt worden ist. 


Wien, am 30. Juni 1983 


* 
(MD — BD 155/83.) 


Bestellung zum Überprüfungsorgan 


Gemäß $ 15 Abs 10 des Wiener Feuerpolizeigesetzes 
(Luftreinhaltenovelle 1982) wird verlautbart, daß Herr 
DDipl Ing Dr techn Ernst Zeibig, Ingenieurkonsu- 
lent für Maschinenbau und Wirtschaftswesen im 
Maschinenbau, 19, Kreindlgasse 4, mit Bestellungs- 
dekret des Herrn Stadtbaudirektors vom 9. Mai 1983, 
MD — BD 155/83, zum Überprüfungsorgan bestellt 
worden ist. 


Wien, am 30. Juni 1983 


Amt der Wiener Landesregierung 
Magistratsdirektion — Stadtbaudirektion 


SCHLÜSSELDIENST — 


14 EINSATZFAHRZEUGE 
DAVON 9 MIT FUNK 


Abonnement-Einzahlungen: 


Karmelitergasse 3 - 1020 Wien 


AUFSPERRDIENST 


Tel. 33 44 61 


EINBRUCHSCHUTZTÜREN SCHUSSICHER 


Aus 
Altpapier 
hergestellt 


Anzeigenannahme, Postanschrift: 
1031 Wien, Postfach 95, Telefon 72 66 81-30 Durchwahl. 
Hersteller: Druckhaus Vorwärts Ges. m.b.H,, 
1050 Wien, Rechte Wienzeile 97. 

Abonnement und Vertrieb: EDV — Elektronische Datenverarbeitung 
Ges. m. b. H., 1060 Wien, Hofmühlgasse 3, Telefon 56 07/226 DW. 
Jahresabonnement (einschließlich „wien aktuell“) 250 Schilling. 
Zentralsparkassen-Konto: 696.213.107. 
Verlags- und Herstellungsort Wien. 


Aus dem Inhalt 


Gemeinderatsausschuß Personal, 
Rechtsangelegenheiten und 
Konsumentenschutz vom 6.6.1983 .. 3 


Gemeinderatsausschuß Bildung, 
Jugend, Familie vom 11.5. 1983 
Gemeinderatsausschuß Bauten 
vom 9.6.1983 
Kontrollausschuß vom 10. 6. 1983 
Gewerbeanmeldungen 
vom 20. bis 24.6. 1983 
Konzessionserteilungen 
vom 20. bis 24. 6. 1983 
Bauansuchen vom 17T. bis 24.6.1983.... 27 
Verlängerung beziehungsweise 
Anderung der Zulassung der - 
Marley-Kanalrohre und -Form- 
stücke aus PVC-hart 


Vergabe von Arbeiten 
15, 29,31, 33, 35,.37,38 


SICHERHEITSSCHLÖSSER 
- ALLER SYSTEME 

inkl. Montage 

ZENTRALSPERREN 

TÜRSCHLIESSER 

HAUSTORE AUS 

STAHL — ALUMINIUM 

Sämtliche Reparaturarbeiten 

in ganz Wien 


KONTRAHENT ÖFFENT- 
LICHER DIENSTSTELLEN 


EINBRUCHSCHUTZTÜREN 


Bauunternehmen ®r , Karl Freiberger 


Gesellschaft m. b.H. 


2 us 
1090 Wien - Währinger Straße 20/1/6 - Telefon.31 64 88, 34 67 582 


BAUUNTERNEHMUNG 


HOLZBAU 


Bau- und Zimmermeister Ing. Pauli Gmeiner 


7083 PURBACH, TÜRKENSTRASSE 13, TEL. 0 26 83/55 38, 55 90 
1050 WIEN, MARGARETENSTRASSE 71-73, TEL. 5549 36- 


Walter Geiger 


DACHDECKERMEISTER 


1100 Wien, Raxstraße 22/I1/1 
Telefon 64 05 435 


KONTRAHENT DER STADT WIEN 


| 


WERNER FÜKERIDER 


. Beh. konz. Elektrotechniker 
1200 Wien, Dresdner Straße 48 
Telefon 33 42% 


1190 wien, döbl. hauptstraße 57 tel. 36.59 524 
tel. 22 73 84 


rauner schlosserei- kompressorenverleih 


werkstätte: 1228 wien, bojanusgasse 21 


LICHT- u. KRAFTINSTALLATION 
GEGENSPRECHANLAGEN 
FREILEITUNGSBAU — STÖRUNGSDIENST 


GEPRÜFTER DACHDECKERMEISTER ‚1,1150 Wien 
ou rzstrade 
Franz Georg Glashüttner __reieion 921288 


KONTRAHENT DER STADT WIEN 46 12 20 


VA .. |NDUSTRIE-VENTILATOREN 


FISCHER +LANGER Gesellschaft m.b.H., 1100 Wien, Theodor-Sickel-G. 2, Tel. (0 222) 68 23 14, FS 132009 


a || ejektro Fleck 


VIKTOR FUCHS 
energietechnik - nachrichtentechnik 


BAUMSCHULEN 
2320 Schwechat, Bruck-Hainburger Str. 25 

kontrahent der stadt wien Zentrale: 
Tel. 55 44 60 


Telefon 0 22 2/77 63 66 
WERK — IZS: 902-83526 5 55 41 66 


7350 Oberpullendorf, Langental, Burgenland 
Telefon 0 26 14/22 45 14 


Dein Garten — deine Gesundheit 


HEINZ FIDLER 


WÄRME 
KÄLTE 
SCHALL 


Behördl. konz. Unternehmung 
für Gas- und Wasserleitungsanlagen 


Heinrich Fröhlich & Paul Niessner 


1200 Wien 20, Stromstraße 23 
Telefon 33 42 47 


1223 Wien, Sinagasse 52 


"Telefon 23 57 14 | 
KONTRAHENT DER STADT WIEN 


ISOLIERUNGEN 


RF ASPHALTGESELLSCH 


| RICHARD FELSING 


GR U7PZPR 


2512 en 2500 Baden, Postfach 1040 Wien 4 "7000 Eisenstadt 

Oeynhausen .. Tel. (02252)80600 Fleischmanngasse 9 Unterbergstraße W 

Triester Straße 2— 10 Fernschreiber 01-4408 Tel. (0 22 2) 57 27 26 Tel. (0 26 82) 4721 
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-BEWACHUNGSDIENST - HELWIG 


WIENS größte WACHBETRIEB 


Vil, BURGGASSE 2 
93 72 47 Serie 


Bauansuchen 


eingelangtinder Zeitvom 
17.bis 24. Juni 1983 


Neu, Um- und Zubauten und 
sonstige bauliche Veränderungen 


1. Bezirk: Bankgasse 3, Selbstfahreraufzug, Universale Hoch- 
und Tiefbau AG, 1, Renngasse 6, Planverfasser Wertheim- 
Werke AG, 10, Wienerbergstraße 21—25, Bauführer Univer- 
sale Hoch- und Tiefbau AG, 1, Renngasse 6. 


Krugerstraße 13, Netzersatzanlage, Post- und Telegraphen- 
direktion, 1, Dr.-Karl-Lueger-Platz 5, Planverfasser und Bau- 
führer Fernmeldezentralbauleitung, 3, Arsenal. 


Landhausgasse 4, Selbstfahreraufzug, Universale Hoch- und 
Tiefbau AG, 1, Renngasse 6, Planverfasser Wertheim-Werke 
AG, 10, Wienerbergstraße 21—25, Bauführer Universale 
Hoch- und Tiefbau AG, 1, Renngasse 6. 


Schottenring 22, WC, MA 26, Planverfasser MA 26, Bauführer 
Mörtinger & Co, 6, Getreidemarkt 7. 


 Stadiongasse 5, Selbstfahreraufzug, Dr Allmayer-Beck, Josef 

. Max, im Hause, Planverfasser Köberl & Co GesmbH, 12, 
Schönbrunner Straße 215, Bauführer Baumeister Johann 
Konecny, 13, Neukräftengasse 30. 


2. Bezirk: Heinestraße 38, Kleinlastenaufzug, Österreichisches 
Normungsinstitut, 2, Leopoldsgasse 4, Planverfasser Rudolf 
Vosicky GesmbH, 11, Hauffgasse 24, Bauführer Julius Eber- 
hardt GesmbH, 1, Rudolfsplatz 5. 


' Schüttelstraße 9, Aufzugseinbau, MA 27, Planverfasser Dipl 
Ing Helmut Wimmer, 14, Felbigergasse 16, Bauführer noch 
nicht bekanntgegeben. 


Taborstraße 61, städtisches Wohnhaus, MA 24, Planverfasser 
Dipl Ing Franz- Morawez, 23, Rielgasse 5, Bauführer..noch 
nicht bekanntgegeben. 


Vorgartenstraße 181, Aufzugseinbau, MA 27, Planverfasser 
Dipl Ing Helmut Wimmer, 14, Felbigergasse 16, Bauführer 
noch nicht bekanntgegeben. 


Vorgartenstraße 140, Aufzugseinbau, MA 27, Planverfasser 
Dipl Ing Helmut Wimmer, 14, Felbigergasse 16, Bauführer 
noch nicht bekanntgegeben. 


3. Bezirk: Erdbergstraße 154, Selbstfahreraufzug, Wohnungsei- 


gentum GesmbH, 19, Döblinger Hauptstraße 68, Planverfas- 
ser Sowitsch AG, 23, Forchheimergasse 34, Bauführer Bau- 
unternehmung E. Them GesmbH, 5, Siebenbrunnengasse 41. 


Erdbergstraße 113, Selbstfahreraufzug, Wohnungseigentum 
GesmbH, 19, Döblinger Hauptstraße 68, Planverfasser So- 
witsch AG, 23, Forchheimergasse 34, Bauführer Bauunter- 
nehmung E. Them GesmbH, 5, Siebenbrunnengasse 41. 


Marokkanergasse 12, Selbstfahreraufzug, Dr Hans Riefel, im 
Hause, Planverfasser Wilhelm Semann Aufzüge, 23, Gorski- 
straße 17, Bauführer Objekt BaugesmbH, 13, Opitzgasse 15. 


Rennweg 14, Selbstfahreraufzug, Bundesgebäudeverwaltung 
I Wien, 3, Hetzgasse 2, Planverfasser Wertheim-Werke AG, 
10, Wienerbergstraße 21—25, Bauführer Hazet BaugesmbH, 
17, Frauenfelderstraße 14—18. 


Schlachthausgasse 44, Selbstfahreraufzug, MA 27, Planver- 
fasser Wertheim-Werke AG, 10, Wienerbergstraße 21—25, 
Bauführer Allgemeine Baugesellschaft A. Porr AG, 3, Renn- 
weg 12. 


. Bezirk: Hauslabgasse 25, Aufzugseinbau, MA 27, Planverfas- 


ser Dipl Ing Walter Kiener, 9, Liechtensteinstraße 60, Bau- 
führer noch nicht bekanntgegeben. 


Margaretenstraße 65, Lüftungsanlage, Berufsförderungsin- 
stitut, 1, Grillparzerstraße 14, Planverfasser Dipl Ing Hans 
Kurzbauer, 14, Schanzstraße 41, Bauführer Dipl Ing Alfred 
Pal, 9, Währinger Straße 6—8. 


. Bezirk: Mariahilfer Straße 85, Schrägaufzug, Wiener Ge- 


bietskrankenkasse, 10, Wienerbergstraße 15—19, Planverfas- 
ser Wertheim-Werke AG, 10, Wienerbergstraße 21—25, Bau- 
führer noch nicht bekanntgegeben. - 


. Bezirk: Lindengasse 55, Selbstfahreraufzug, Projektbau 


GesmbH, im Hause, Planverfasser Wertheim-Werke AG, 10, 
Wienerbergstraße 21—25, Bauführer Voitl & Co BaugesmbH, 
1, Werdertorgasse 14. 


. Bezirk: Albertgasse 24, Selbstfahreraufzug, Versicherungs- 


anstalt der Bundesländer, 2, Praterstraße 1—7, Planverfasser 


Freissler Otis GesmbH, 23, Oberlaaer Straße 282, Bauführer 


noch nicht bekanntgegeben. 


Josefstädter Straße 9, Selbstfahreraufzug, Realkanzlei Hans 
Schöll, 8, Tigergasse 6, Planverfasser M.A.N. Rauscher 
GesmbH, 1, Börsegasse 14, Bauführer Baumeister Ing 
Richard Kopp, 15, Kellinggasse 11. 


9. Bezirk: Lazarettgasse 14, Feuerwehrgebäude, Arbeitsge- 


meinschaft der Republik Österreich, 9, Lazarettgasse 20, 
Planverfasser Dipl Ing Otto Nobis, 4, Schleifmühlgasse 5, 
Bauführer noch nicht bekanntgegeben. 


Müllnergasse 20, Aufzugseinbau, MA 27, Planverfasser Dipl 
Ing Walter Kiener, 9, Liechtensteinstraße 60, Bauführer noch 
nicht bekanntgegeben. 


Spittelauer Lände 45, Wärmezählereichstation, Heizbetriebe 
Wien GesmbH, im Hause, Planverfasser und Bauführer Dipl 
Ing Fritz Schoderböck, 12, Lehrbachgasse 4. 


10. Bezirk: Columbusgasse 90, Selbstfahreraufzug, Schöne Zu- 


kunft GesmbH, 4, Paniglgasse 4, Planverfasser Freissler Otis 
GesmbH, 23, Oberlaaer Straße 282, Bauführer noch nicht be- 
kanntgegeben. 


Heimkehrergasse 60, Ölfeuerungsanlage, Kurt Pranz, 10, 
Steinschötelgasse 7, Planverfasser Paweronschitz GesmbH, 
Herzogenburg, Niederösterreich, Bauführer noch nicht be- 
kanntgegeben. 


Jagdgasse 1 D, 4 Selbstfahreraufzüge, MA 27, Planverfasser 
Sowitsch AG, 23, Forchheimergasse 34, Bauführer Dipl Ing 
Wilhelm Sedlak GesmbH, 10, Quellenstraße 163. 


Kudlichgasse 26, Aufzugseinbau, MA 27, Planverfasser Dipl 
Ing Walter Kiener, 9, Liechtensteinstraße 60, Bauführer noch 
nicht bekanntgegeben. 


Puchsbaumgasse, Lüftungsanlage, MA24, Planverfasser 
Franz Prager KG, 22, Faschinggasse 6, Bauführer Bau-AG 


Negrelli, 10, Puchsbaumgasse vis-a-vis 35. 


Steudelgasse 18, Aufzugseinbau, MA 27, Planverfasser Dipl 
Ing Walter Kiener, 9, Liechtensteinstraße 60, Bauführer noch 
nicht bekanntgegeben. 


11. Bezirk: Gratian-Marx-Straße 5, Selbstfahreraufzug, MA 27, 


Planverfasser Sowitsch AG, 23, Forchheimergasse 34, Bau- 
führer Allgemeine Baugesellschaft A. Porr AG, 3, Renn- 
weg 12. 


Simmeringer Hauptstraße 31, Tankstelle, Shell Austria AG, 3, 
Rennweg 12, Planverfasser Shell Austria AG, 3, Rennweg 12, 
Bauführer Bauunternehmung Walter Ruck GesmbH, 11, 
Hörtengasse 56. 


12. Bezirk: Böckhgasse 6, Aufzugseinbau, MA 27, Planverfasser 


Architekt Ing Gerhard Reiter, 9, Hörlgasse 12, Bauführer 
noch nicht bekanntgegeben. 


WERK 1 = 
2345 Brunn/Geb., Industriestr. B9 


WERK 2 
3400 Klosterneuburg, Aufeldgasse 


WERK 3 
1220 Wien, Obachgasse 


ZENTRALDISPOSITION: 
0 22 36/87 546 Serie 


Amtsblatt der Stadt Wien 


Telefon 


33 71 91, 


Simacek Full Service reinigt, pflegt umweltfreundlich Büros — 
Industrieobjekte — Neubauten — Fenster und Fassaden — 
Teppiche — Messegelände — Theater — Krankenhäuser — OP- 
Säle — Küchen — Kirchen — Verkehrsmittel — Straßen — Park- 
anlagen — Schädlingsbekämpfung — Organisationsberatung. 


AINNASER 


33 71 92, 


GEBÄUDEREINIGUNG 
1020 Wien, Taborstraße 81 


33 16 88, 33 11 58 
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Wien: 1040, Schelleingasse 8 Telefon 65 2358 | 


Wien: 1110, Hakelgasse 18 Telefon 74 3479 
NÖ: 2020 Hollabrunn, Hauptpl.6 Telefon 0 29 52/27 51 


C 
BAU GES. M. B. MH. 


E. EIGNER 


Ges. m. b.H. 


Bau- und Abbruchunternehmung 


FM 


Gesellschaft m. b. H. 
Elektro-, sanitär- und wärmetechnische Anlagen 

1080 Wien 
Hamerlingplatz 2 
Telefon 42 16 94 


KONTRAHENT DER STADT WIEN 


E 
>‘ 


BAUSPENGLEREI 


Josef Ertier 


Wien 3, Rüdengasse 19 


FOREN 


1050 Wien, Zentagasse 31 
Telefon 55 25 17 


Gegründet 1872 Telefon 72 12 81 Serie KONTRAHENT DER STADT WIEN 


der Österreichische PARTNER 


ZENTRALE: 
1170 Wien, Lobenhauerngasse 24 
®@ 46 14 50, 46 14 59 


FILIALE: 
5020 Salzburg, Merianstraße 5 
= 062 22/73 131 


Elektroinstallationen 
Blitzschutzanlagen 
Erdungsanlagen 


EBE 


Ges. m.b.H. 


| gerhard dallinger 
Stahlbau 
 sehlosserei 


1080 Wien, Blindengasse 4 
Telefon 42 27 52 


KONTRAHENT DER STADT WIEN 


A-1120 Wien, Canalettogasse 3 
Telefon 85 11 92 


ELEKTROINSTALLATION — GARTENGESTALTUNG 
BLITZSCHUTZ — GRÜNFLÄCHENBAU 
: HEIZKABELMONTAGE HEINZ EICHHORN 
A-1060 WIEN, MARCHETTIGASSE 7 und 12 1238 Wien 


TEL. (0222) 575588 A, 571463, 576353 - TELEX 07-7514 Rudolf-Zeller-Gasse 50-52 


Telefon 88 69 47, 88 29 204 


ELSONT 


KONTRAHENT DES BUNDES UND DER STADT WIEN 


KONTRAHENT DER STADT WIEN 


ag L & A. FORSTER Bodenplatten 


1160 Wien, Kirchstetterngasse 47, Telefon 421166, 428283 


CSAPAK KG 


ING. ©. u. P. CSAPAK 


HEIZUNG — LÜFTUNG — SANITÄR 
1090 GRUNDLGASSE 2 / 340104 


KONTRAHENT DER STADT WIEN 


MASCHINENFABRIK 


A. FELBER & CO. 


ZENTRALE: 1120 WIEN 
Schönbrunner Straße 287 
Tel. 0 22 2/83 26 44 Serie 
FS:'13 65:66 
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Kontrahent 


KONTRAHENT DES ÖFFENTLICHEN DIENSTES 


ELEKTRO 
Installationen -» Handel - Blitzschutz - 


ING. EGERMANN Ges. m.b.H. 
1020 Wien, Franzensbrückenstraße 26 . Telefon 24 41 48 


AUSTROMAT 


WÄSCHEREIANLAGEN a 
med.-techn. EINRICHTUNGEN 


PLANUNG — ERZEUGUNG — KUNDENDIENST 


Hochspannung 
er 
Stadt Wien 


p- | Amtsblatt der Stadt Wie 


- Pirkebnerstraße 1, Aufzugseinbau, MA 27, Planverfasser Ar- 
chitekt Ing Gerhard Reiter, 9, Hörlgasse 12, Bauführer noch 
nicht bekanntgegeben. 


Steinhagegasse 9, Aufzugseinbau, MA 27, Planverfasser Ar- 
chitekt Ing Gerhard Reiter, 9, Hörlgasse 12, Bauführer noch 
nicht bekanntgegeben. 


13. Bezirk: Versorgungsheimplatz 1, Abänderung von Kranken- 
stationen, MA 23, Planverfasser MA 19, Bauführer noch nicht 
bekanntgegeben. 


14. Bezirk: Riedstraße 57, Ölfeuerungsanlage, Heinrich Barwig, 
im Hause, Planverfasser Ing Paul Kornherr GesmbH, 3, Lor- 
beergasse 8, Bauführer Bauunternehmung Hans Czerny 
GesmbH, Klosterneuburg, Josef-Schöffel-Gasse 45, Nieder- 
österreich. 


Sanatoriumstraße 2, MA 23, Planverfasser MA 19, Bauführer 
noch nicht bekanntgegeben. 


15. Bezirk: Jheringgasse 3, 2 Selbstfahreraufzüge, MA 27, Plan- 
verfasser Sowitsch AG, 23, Forchheimergasse 34, Bauführer 
Aimakkord Industrie-Montagen GesmbH, 1, Rotenturm- 

straße 5—9. 


16. Bezirk: Koppstraße 6, Aufzugseinbau, MA 27, Planverfasser 


Dipl Ing Walter Lagler, 4, Kleine Neugasse 10, Bauführer 
noch nicht bekanntgegeben. 


18. Bezirk: Hasenauerstraße 29, Ölfeuerungsanlage, Österrei- 
chische Kulturgemeinschaft, im Hause, Planverfasser Ing 
Johannes Schneider GesmbH, 5, Ramperstorffergasse 59, 
Bauführer noch nicht bekanntgegeben. 


19. Bezirk: Am Leopoldsberg 1, Flüssiggastankanlage, Burg- 
restaurant Leopoldsberg, im Hause, Planverfasser Propan- 
gas AG, 2, Seitenhafenstraße 2, Bauführer noch nicht be- 
kanntgegeben. 


20. Bezirk: Engerthstraße 60, Aufzugseinbau, MA 27, Planver- 
fasser Dipl Ing Rudolf Lamprecht, 8, Albertgasse 30, Baufüh- 
rer noch nicht bekanntgegeben. 


Kapaunplatz 7, Aufzugseinbau, MA 27, Planverfasser Dipl 
Ing Rudolf Lamprecht, 8, Albertgasse 30, Bauführer noch 
nicht bekanntgegeben. 


21. Bezirk: Am Spitz 1, MA 26, Planverfasser MA 26, Bauführer 
Johann Krammer BaugesmbH, 3, Hohlweggasse 38. 


Schliemanngasse 27, Garagenentlüftung, Aero Therm 
GesmbH, 14, Breitenseer Straße 28, Planverfasser und Bau- 
führer Aero Therm GesmbH, 14, Breitenseer Straße 28. 


Donauinsel 1, WC-Anlage, MA 48, Planverfasser A. Traunfell- 
ner GesmbH, 6, Gumpendorfer Straße 11, Bauführer Fertig- 
teilbau Wien, 23, Oberlaaer Straße 272. 


Donauinsel 2, 3 WC-Anlagen, MA 48, Planverfasser A. Traun- 
fellner GesmbH, 6, Gumpendorfer Straße 11, Bauführer Fer- 
tigteilbau Wien, 23, Oberlaaer Straße 272. 


Donauinsel 5, 3 WC-Anlagen, MA 48, Planverfasser A. Traun- 
fellner GesmbH, 6, Gumpendorfer Straße 11, Bauführer Fer- 
tigteilbau Wien, 23, Oberlaaer Straße 272. 


Wiener Stadtwerke — Verkehrsbetriebe 
Abteilung für Hochbau und Gebäudeerhaltung 
1150 Wien, Zinckgasse 27 


Vergabe der Arbeiten 


Öffentliche Ausschreibung der Asphaltierungs- 
und Elektroinstallationsarbeiten für die Sanierung 
der Schiebebühne, Gleis 13—20, in der Zentral- 
werkstätte, 1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße 
252. 


Öffentliche Anbotsverhandlung am Donnerstag, 
dem 28. Juli 1983, um 9 Uhr in der Abteilung für 
Hochbau und Gebäudeerhaltung, 15, Zinckgasse 27, 
2. Stock, Zimmer 17. 

Anbotsabgabe bis Donnerstag, den 28. Juli 1983, 9 
Uhr, in der Kanzlei der Abteilung für Hochbau und 
Gebäudeerhaltung, 15, Zinckgasse 27, 2. Stock, Zim- 
mer 19. 

Die Anbotsunterlagen liegen ab 14. Juli 1983 von 
8 bis 15 Uhr im Archiv der Abteilung für Hochbau 
und Gebäudeerhaltung, 15, Zinckgasse 27, 3. Stock, 
Zimmer 35, zur öffentlichen Einsicht auf bezie- 
hungsweise sind zum Preis von 250 S erhältlich. 


Zuschlagsfrist: 3 Monate. 

Nähere Auskünfte erteilen die Wiener 
Stadtwerke — Verkehrsbetriebe unter Telefon 
92 16 56/40 DW. ; 
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22. Bezirk: Am Kaisermühlendamm 1, Selbstfahreraufzug, 
MA 27, Planverfasser Freissler Otis GesmbH, 23, Oberlaaer 
Straße 282, Bauführer noch nicht bekanntgegeben. 


Danzergasse, Parzelle 1191, Ölfeuerungsanlage, Gustav Gol- 
linger, im Hause, Planverfasser Zentrasan GesmbH, 2, Ybbs- 
straße 25, Bauführer noch nicht bekanntgegeben. 


Wagramer Straße 46, Ölfeuerungsanlage, Gerhard Weiss 
GesmbH, im Hause, Planverfasser Ing Heinz Liebl, 17, Hern- 
alser Hauptstraße 57, Bauführer noch nicht bekanntgegeben. 


Donauinsel 5, 3 WC-Anlagen, MA 48, Planverfasser A. Traun- 
fellner GesmbH, 6, Gumpendorfer Straße 11, Bauführer Fer- 
tigteilbau Wien, 23, Oberlaaer Straße 272. 


Donauinsel 5, WC-Anlage, MA 48, Planverfasser A. Traunfell- 
ner GesmbH, 6, Gumpendorfer Straße 11, Bauführer Fertig- 
teilbau Wien, 23, Oberlaaer Straße 272. 


G& Zurverfügungstellungvon 55 41 22 
Aushilfskräften aller Art 55 41 77 


1050 Wien, Kliebergasse 13 


Donauinsel 5, 3 WC-Anlagen, MA 48, Planverfasser A. Traun- 
fellner GesmbH, 6, Gumpendorfer Straße 11, Bauführer Fer- 
tigteilbau Wien, 23, Oberlaaer Straße 272. 


Donauinsel 5, WC-Anlage, MA 48, Planverfasser A. Traunfell- 
ner GesmbH, 6, Gumpendorfer Straße 11, Bauführer Fertig- 
teilbau Wien, 23, Oberlaaer Straße 272. 


Donauinsel 5, 4 WC-Anlagen, MA 48, Planverfasser A. Traun- 
fellner GesmbH, 6, Gumpendorfer Straße 11, Bauführer Fer- 
tigteilbau Wien, 23, Oberlaaer Straße 272. 


23. Bezirk: Anton-Baumgartner-Straße 44, Drehstromaggregat, 
Gesiba BaugesmbH, 1, Eßlinggasse 8— 10, Planverfasser Voll- 
gruber GesmbH, Asten, Bahnhofstraße 12, Oberösterreich, 
Bauführer Arbeitsgemeinschaft Wohnpark Alt-Erlaa, 23, 
Mühlbreiten 9—13. 


Endresstraße 59, Selbstfahreraufzug, Schwestern der Alten- 
und Krankenfürsorge, im Hause, Planverfasser Grötzner & 
Büttner, 22, Hosnedlgasse 17, Bauführer noch nicht bekannt- 
gegeben. 


Vergabe von Arbeiten 


(MA 27 — 8/10/340/8/83.) 


Öffentliche Ausschreibung der Spenglerarbei- 
ten, 10, Endlichergasse 2—4. 


Öffentliche Anbotsverhandlung am Mittwoch, 
dem 3. August 1983, um 14 Uhr in der MA 27, 
1, Doblhoffgasse 6, 4. Stock, Zimmer 413. 

Anbotsabgabe bis spätestens 13.30 Uhr in Zim- 
mer 433. Die Anbotsunterlagen liegen in der MA 27, 
Zimmer 433, während der Amtsstunden (7.30 bis 
15.30 Uhr) zur öffentlichen Einsicht auf und sind 
käuflich erhältlich. 


Zuschlagsfrist: 8 Wochen. 
%* 


(MA 28 — 20 620/83.) 


Öffentliche Ausschreibung der Erd-, Straßen- 
bau- und Pflasterungsarbeiten beim Straßenbau 
B1, Wiener Straße, 14, Hadikgasse-Schloßallee. 


Öffentliche Anbotsverhandlung am Donnerstag, 
dem 28. Juli 1983, um 10 Uhr im Amt der Wiener 
Landesregierung, MA 28, Bundesstraßenverwal- 
tung, 17, Lienfeldergasse 96. 

Die Pläne, die Kostenanschläge und die allgemei- 
nen und besonderen Baubedingnisse können im 
Amt der Wiener Landesregierung, MA 28, Bundes- 
straßenverwaltung, während der Amtsstunden ein- 
gesehen werden. 

Die hiezu erforderlichen Anbotsunterlagen sind 
im Amt der Wiener Landesregierung, MA 28, Bun- 
desstraßenverwaltung, 17, Lienfeldergasse 96, 
1. Stock, Zimmer 101, käuflich erhältlich. 

Die Anbote sind in der in den Baubedingnissen 
vorgeschriebenen Form zu überreichen. 

Auf verspätet einlangende oder nicht vorschrifts- 
mäßig ausgestattete Anbote wird keine Rücksicht 
genommen. { \ 

Dem Amt der Wiener Landesregierung, MA 28, 
Bundesstraßenverwaltung, bleibt die freie Auswahl 
unter den Bewerbern, aber auch die Ablehnung 
aller Anbote gewahrt. 

Nähere Auskünfte werden im Amt der Wiener 
Landesregierung, MA28, Bundesstraßenverwal- 
tung, erteilt. 


(MA 30 — K 3/62/83.) 


Öffentliche Ausschreibung der Baumeisterarbei- 
ten für den Kanalumbau (Mischsystem), 3, Hain- 
burger Straße von der Wassergasse bis ONTr 15, 
NP 70/105 cm, 180 m lang. 


Öffentliche Anbotsverhandlung am Montag, dem 
8. August 1983, um 14 Uhr in der MA 30, Kanalisa- 
tion, 6, Grabnergasse 4—6 (4. Stock, Zimmer 539). 
Anbotsabgabe bis spätestens 13.55 Uhr im 2. Stock, 
Zimmer 474. 

Die Anbotsunterlagen liegen in der MA 30, Zim- 
mer 474 (von 8 bis 12.30 Uhr), zur öffentlichen Ein- 
sicht auf beziehungsweise sind zum Preis von 
115S (inklusive MWSt) im 2. Stock, Zimmer 469, 
voraussichtlich ab 19. Juli 1983 käuflich erhältlich. 

Die Anbote sind in der vorgeschriebenen Form 
zu überreichen. Auf verspätet einlangende oder 
nicht vorschriftsmäßig ausgestattete Anbote kann 
keine Rücksicht genommen werden. 

Der Stadt Wien bleibt die freie Wahl unter den 
Bewerbern, aber auch die Ablehnung aller Anbote 
gewahrt. Nähere Auskünfte werden in der MA 30 
erteilt. 


A 


Diese Arbeiten werden für einen Betrieb gewerb- 
licher Art erstellt... 


(MA 30 — 30 — K2/43/83.) 


Öffentliche Ausschreibung der Baumeisterarbei- 
ten für den Kanalbau (Mischsystem) Rechter 
Donausammelkanal, 2, Hafenzufahrtsstraße- 
Handelskai vom Auslaufbauwerk des Donaudü- 
kers bis Handelskai ONr 426, Pr 150/180 cm m gW, 
1453 m lang, Pr 150/180 cm m g verst Wänden, 47 m 
lang, Kanalumbau (Mischsystem), 2, Sturgasse 
vom Handelskai bis zur Vorgartenstraße, 
NP 120/180 cm, 300 m lang. 


Öffentliche Anbotsverhandlung am Donnerstag, 
dem 11. August 1983, um 14 Uhr in der MA 30, Ka- 
nalisation, 6, Grabnergasse 4—6 (4. Stock, Zimmer 
539). Anbotsabgabe bis spätestens 13.55 Uhr im 
2. Stock, Zimmer 474. 

Die Anbotsunterlagen liegen in der MA 30, Zim- 
mer 474 (von 8 bis 12.30 Uhr), zur öffentlichen Ein- 
sicht auf beziehungsweise sind zum Preis von 240 S 
(inklusive MWSt) im 2. Stock, Zimmer 469, voraus- 
sichtlich ab 19. Juli 1983 käuflich erhältlich. 

Die Anbote sind in der vorgeschriebenen Form 
zu überreichen. Auf verspätet einlangende oder 
nicht vorschriftsmäßig ausgestattete Anbote kann 
keine Rücksicht genommen werden. - 

Der Stadt Wien bleibt die freie Wahl unter den 
Bewerbern, aber auch die Ablehnung aller Anbote 
gewahrt. Nähere Auskünfte werden in der MA 30 
erteilt. 

. Diese Arbeiten werden für einen Betrieb gewerb- 
licher Art erstellt. 


(Wiener Stadtwerke — Elektrizitätswerke — B/7.) 
Vergabe von Erd- und 


Kabelverlegungsarbeiten 


Öffentliche Ausschreibung der Erd- und Kabel- 
verlegungsarbeiten in Wien 3, Marxergasse-Hieß- 
gasse. Die gesamte Grabenlänge beträgt zirka 
1600 lfm. 


Öffentliche Anbotsverhandlung am Mittwoch, 
dem 3. August 1983, um 9 Uhr in der Direktion der 
Wiener Stadtwerke — Elektrizitätswerke, 9, Ma- 
riannengasse 4, 4. Stock, Zimmer 443. 

Anbotsabgabe bis spätestens 8.45 Uhr in der Di- 
rektion der Wiener Stadtwerke — Elektrizitäts- 
werke, 5. Stock, Zimmer 501. 

Die Anbotsunterlagen liegen in der Direktion der 
Wiener Stadtwerke — Elektrizitätswerke, 5. Stock, 
Zimmer 501, von 8 bis 15 Uhr zur öffentlichen Ein- 
sicht auf beziehungsweise sind käuflich erhältlich. 

Alle Anbote müssen die laut ÖNORM B 2061 übli- 
chen Beilagen (K-Blätter) beinhalten. Auf verspä- 
tet einlangende Anbote wird keine Rücksicht ge- 
nommen. 

Die Bieter müssen nachweislich über eine ent- 
sprechende Erfahrung auf dem Gebiet der Verle- 
gungsarbeiten für Hoch- und Niederspannungs- 
kabel sowie über die wirtschaftliche und techni- 
sche Leistungsfähigkeit verfügen. 

Die Wiener Stadtwerke — Elektrizitätswerke be- 
wahren sich das Recht der freien Wahl unter den 
Bewerbern, aber auch die Ablehnung aller Anbote. 
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BAUUNTERNEHMUNG 


Niederlassung: 1120 Wien, Krichbaumgasse 33 


Telefon (0222) 839527 | Telex 13 62 07 


U-Bahn-Bau, Brückenbau und Ingenieurbauten 
Wehre, Talsperren — Kraftwerke 
Kläranlagen — Kühl- und Faultürme | 
Spezialtiefbau — Tunnelbau 
Rohre, Rohrleitungen — Rohrvorpressungen 
Lärmschutzwände 


Arbeitsgemeinschaft Fernwärmeleitung Bau Süd Rohrverpressung DN 2200, Schacht am Eisenstadtplatz 


Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1010 - Retoursendungen =: 
bitte an PA 1150 Wien. 


Eine Bitte an den Herrn Briefträger: 


Falls Sie diese Zeitschrift nicht zustellen können, teilen Sie uns bitte 


hier den Grund und gegebenenfalls die richtige Adresse mit. 
Herzlichen Dank. 


P.b.b. 


Amtsblatt der Stadt Wien - Seite 40 / Nr.28 / 14. Juli 1982 eV v; 


ZUBLIN 


